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Uluköy  Barajı  da  dondu 

1050  rakımlı  turistik  gölümüz  Boraboy  gölünden  sonra  daha  düşük  rakımda  bulunan  baraj 
ve  göletlerimiz  de  donmaya  başladı. 

Değişik  kuş  türlerinin  yaşadığı  Uluköy  kasabası  barajının  giriş  kısmındaki  küçük  bir  bölüm 
hariç  25  santimetre  kalınlığında  buz  tuttu. 


Bu  haberin  geldigi  yer:  Tasova.net 
http://www.tasova.net 
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